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Lingua gesticulatoria Italiana 



Scientia huius commentarii est dubia, prava, 
parumve descripta. 

Corrige et amplifica (https://la.wikipedia.Org/w/index.p 

hp?title=Lingua_gesticulatoria_ltaliana&action=edit) 

si potes. 


E3 -5 (maxcorrigenda) Latinitas huius paginae magnopere corrigenda est. Si potes, corrige vel rescribe. Vide 
{{latinitas}}. 


Lingua gesticulatoria Italiana (Italiane: Lingua dei segni italianaLIS ) est lingua pro sermone Italia 
3.525.000^, Helvetia 426.800^-10.000^, Sanctus Marinus 1.460^ surditatibus. 


Notes 

1. Lingua dei Segni Italiana (http://www.ethnologue.com/language/ise) 

2. Deaf Population Italy (http://www.ethnologue.com/country/IT) 

3. Deaf Population Switzerland (http://www.ethnologue.com/country/CH) 

4. EUD: Switzerland (http://www.eud.eu/Switzerland-i-202.html) 

5. Deaf Population San Marino (http://www.ethnologue.com/country/SM) 


Receptum de "https://la.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Lingua_gesticulatoria_ltaliana&oldid=3173004" 


Novissima mutatio die 26 Augusti 2016 hora 23:49 facta. 

Nonobstantibus ceteris condicionibus hunc textum tractare licet secundum "Creative Commons Attribution-ShareAlike 
License". Vide modos et condiciones. 




















